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1. AIMTECEDENTES 





1 . 2 . 



El articulo 16° de la Ley 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General 
de la Republica, establece que la Contraloria General es el ente tecnico rector del Sistema Nacional de 
Control dotado de autonomia administrative, funcional, econdmica y financiera; asimismo, su articulo 6° 
precisa que “e/ control gubemamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y 
permanente"'. 

Con fecha 18 de abril de 2006, se publica la Ley 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, 
mediante la cual se establece que la Contraloria General de la Republica, en adelante CGR, tiene entre sus 
funciones orientar y evaluar el efectivo funcionamiento del Control Interno en todas las entidades a que se 
refiere el articulo 3® de la Ley 27785; ademas, en su articulo 5° seriala que “e/ funcionamiento del control 
interno es continue, dinamico y alcanza a la totalidad de la organizacidn y actividades institucionales (. . .)Sus 
mecanismos y resultados son objeto de revision y analisis permanente por la administracidn institucional con 
la finalidad de garantizar la agilidad, confiabilidad, actuahzacidn y perfeccionamiento del control interno, 
correspondiendo al Titular de la entidad la supervision de su funcionamiento, bajo responsabilidact. 

Con fecha 6 de diciembre de 2015, se aprobo la Ley 30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el 
Ario Fiscal 2016, mediante la cual se dispuso la obligacion de todas las entidades del Estado de ios tres 
niveles de gobierno, en el marco de la Ley 29716, implementar el Sistema de Control Interno (SCI) en un 
plazo m^imo de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la vigencia de dicha Ley, en su 
quincuagesima iercera disposicion complementaria final. 

Con fecha 25 de diciembre de 2015, mediante Decreto Supremo N° 400-201 5-EF, se aprueban Ios 
procedimientos para el cumplimiento de metas y fa asignacion de fos recursos del Programa de fncentivos a 
la Mejora de la Gestion Municipal del ario 2016, entre las cuales se aprobo la Meta 28 referida a la 
“Implementacion del Control Interno (fase de planificacion) en el proceso de contratacion publica” con 
cobertura de las municipalidades de ciudades principales Tipo “B”. 

Con fecha 29 de agosto del 2016, se remitio el Informe de diagnostico de control Interno en el proceso de 
Contratacion Publica el mismo que contiene Ios resultados del autodiagnostico de Control Interno en el 
proceso de contratacion publica de fa Municipalidad Distritaf de Laredo. 

La guia para el cumplimiento de la Meta 28 seriala en su Actividad N° 3 que, para su cumplimiento, se debe 
remitir a la CGR el Plan de Trabajo para la implementacion del Control Interno en el proceso de contratacion 
publica, mediante un informe. 


En ese sentido, con fecha 05 de setiembre de 2016, Sr. Miguel Angel Sanchez Lazaro; Jefe de Logistica 
6rgano Encargado de las Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Laredo utilizo e\ formate de plan 
de trabajo, proporcionado por la CGR. para trasladar las propuestas de control formuladas en la Actividad N° 
2 de la Meta 28, determino plazos, acciones y responsables de la implementacion de dichas propuestas y 
determine un orden secuencial de implementacion. 
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2. BASE LEGAL 

• Articulo 82° de ia Constitucion Politica del Pern, ia Contralona General de la Republica es el organo superior 
del Sistema Nacional de Control. 

• Ley 27785, Ley de! Sistema Nacional de Control y de la Contraloria Genera! de la Republica. 

• Ley 28716, Ley de Control Interne de las entidades del Estado. 

• Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Intemo. 

• Resolucion de Contraloria General N° 458-2008-CG que aprueba la “Guia para la Implementacidn del Sistema 
de Control Interno de las entidades del Estado”. 

• Ley 29743, Ley que modifica el articulo 10 de la Ley 28716. 

• Ley 30225, Ley de Contrataciones de! Estado. 

• Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

• Ley 30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2016 (Quincuagesima Tercera 
Disposicion Complementaria Final). 

OBJETIVO 

Determinar las actividades, responsables, responsabilidades y plazos para la implementacion de las propueslas 
de control formuladas para la implementacibn del Control Intemo en el proceso de contratacion publica que 
reallza. la municipaUdacL dentro del marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento . 

Asimismo, permitira organizar y gestionar el proceso de implementacldn de las propuestas de control o acciones 
para la mitigarlos riesgos identificados. 

4. ASPECTOS GENERALES 

Las acciones seran ejecutadas de acuerdo al nivel de priorizacion de los riesgos,^ considerar los riesgos altos y 
riesgos medios, identificados en cada fase del proceso de contratacion publica. 

De la totalidad de preguntas contenidas en la herramienta de autodiagnostico, se obtuvo veintisiete (27) riesgos 
altos y Trece (13) riesgos medios, segun se muestra en el cuadro siguiente: 








1 

OENERAUCADES 

SUBTOTAL 

9 

3 

2 

4 

2 

1 

PLANIFICACIONY 

ACTUACIONES 

PREPARATORIAS 

C JADRC DE V£CESDA:€S 

12 

5 

1 

5 

PLAN A'iJAL DE CO\TW*C.OSES 

a 

4 

1 

3 


It 

5 

2 

4 

JNDAGACC'NES Dcv MEECADC 

to 

3 

1 

6 

Dr CO\“TEATACO\ 

■ 3 

• 

0 

2 

DES+3NAC>0N v AC'^'DAODN DEL DEGAMO A CARw DEL 
PR>XE>W£NT0 DE SElECC.ON 

? 

2 

3 

4 

SUBTOTAL 

S3 

20 

e 

25 

3 

SELECCKim 

SUBTOTAL 

n 

0 

2 

20 


contractual ! 

SUBTOTAL 

11 

4 

1 

4 

< 

^ I 

1 

TOTAL 

*3 j 

27 

13 

S3 





MUNICIPALIDAD DiSTRITAL DE LAREDO 


Creado por ley 13792 del 28-12-1961 

Trujillo - La Libertad 


"Aho de la Consolidaadn del Mar de Grau" 

Cabe resaltar la Importancia de que el Comite de Control Intemo tome conocimiento respecto al Plan de Trabajo 
adjunto, siendo este la instancia encargada de realizar el seguimiento respecto a la Implementacion de las 
propuestas de control formuladas en dicho documento, en el marco de la Meta 28. 


5. CONCLUSIONES 

Se ha elaborado el plan de trabajo, conforme a las pautas establecidas en la “Guia para el cumpllmiento de la 
Meta 28, obteniendo un total cuarenta (40) de propuestas de control para mitigar o prevenlr los veintisiete (27) 
riesgos altos y trece (13) riesgos medios identificados a traves de la herramienta de autodiagnostico. 





RECOMENDACIONES 

> Que el Presidente del Comite de Control Interno eleve el presente Informe al Departamento de Control Intemo 
de la CGR, adjuntando el Plan de Trabajo debidamente visado. 

> Que el Comite de Control Intemo coordine con las diferentes dependencias de ia municipalidad a fin de facilite 
la implementacion de las propuestas de control establecidas en el plan de trabajo. 


> Que la Gerencia Municipal, o la que haga sus veces, gestione los recursos materiales y financleros 
necesarlos para implementar las propuestas de control establecidas en el plan de trabajo. 


Lo que inform© ^Listed para conocimiento y fines pertinentes. 
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